Reg. No. 02 ). mm 
KL / TV (N )/ 12 / 2009 - 2011 


Government of Kerala 
കേരള സർക്കാർ 

2011 


सत्यमेव जयते 


GOVERNN 


കരള 


moon 


NMENT OF 


Soolo 
KERALA 


KERALA GAZETTE 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


Vol. LVI 


No . 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 
- തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


8th March 2011 

2011 2002 8 
17th Phalguna 1932 
1932 20508mo 17 


veijo 56 


നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


Department of Homoeopathy 

TENDER NOTICE 
[No. 7/2010 -11 ] 


No. 1139/B1/ 11 /GHMCT. 

2nd February 2011. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Charts from the competent firms/individuals to Government 
Homoeopathy Medical College , Iranimuttom , 
Thiruvananthapuram . 

Approximate Estimate cost - 70,000 . 
Cost of tender forms: 

Direct - 400 + VAT. 
By Post - 450 + VAT. 

Duplicate — 200 + VAT . 
Last date and time for sale of tender forms 
15 -3 -2011, 3 p. m . 

Last date and time for sale of tender forms by post — 8 -3 
2011 , 3 p . m . 


ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഐരാണിമുട്ടം, 
മണക്കാട് പി . ഒ., തിരുവനന്തപുരം- 9 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
ലഭിച്ചി രി ക്കേ ണ്ട താണ്. നിശ്ചിത ദിവസവും സമയവും 
കഴിഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കു ന്ന തല്ല . 
ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം അവധി ദിവസമായി പ്രഖ്യാപിക്ക 
പ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


Government Homoeopathic 
- Medical College , Iranimuttom , 

Thiruvananthapuram . 


| (Sd.) 
Principal & Controlling 

Officer 


SHORT TENDER NOTICE 


Last date and time for receipt of tenders — 15 -3 -2011, 
3 .30 p. m . 

- Date and time for opening of tenders - 15 - 3 - 2011, 
4 p . m . 

Tender forms and other details can be had from this 
office on payment of prescribed amount either directly or 
by post. Filled tenders with required documents should be 
submitted in separate sealed covers with an EMD 1 % 
of total cost of articles tendered with a preliminary 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 50 and the filled 
in tenders should reach the office of the Principal and 
Controlling Officer , Government Homoeopathic Medical 
College, Iranimuttom , Thiruvananthapuram within the 
prescribed date and time. Only Cash and Money Orders 
are accepted for issuing tender forms. Tender number and 
name of tender should be clearly specified in each cover 
while submitting tender forms and for other 
correspondence. Tenders received after the specified date 
and time will be summarily rejected then and there . If the 
date of opening of tender happens to be a holiday, the 
tender will be opened on the next working day itself. 
More details, if any can be had from this office on all 
working days. 

- ഗവൺമെന്റ് ഹോമി യോ പ്പ തിക് മെഡിക്കൽ 
കോളേജിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചാർട്ട്സ് എത്തിച്ച് തരുന്നതിന് 

യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തികൾ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും 
മത്സരക്ഷമതയുള്ളമുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക - 70,000. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ ( ഓ ഫീസ്മുഖേന ലഭിക്കു ന്ന തി ന് ) 

400 + വാറ്റ്. 
പകർപ്പ് - 200 + വാറ്റ്. 

തപാൽമുഖേന ലഭിക്കുന്നതിന് - 450 + വാറ്റ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 


- No . 1735/ A1 /11/ GHMCHT. 

11th February 2011. 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
Supply of Ultra Sono Gram Digital, Whole Body Colour 
Dopller System on Buy Back Scheme for the use of 
Government Homoeopathic Medical College Hospital, 
Thiruvananthapuram . 

Tender should be superscribed as “ Tender for the 
supply of Ultra Sono Gram Digital, Whole Body Colour 
Dopller System on Buy Back Scheme” and addressed to 
the Superintendent, Government Homoeopathic Medical 
College Hospital, Thiruvananthapuram . Last date of receipt 
of tender is at 12 Noon on 14 - 3 - 2011 . Late tenders will 
not be considered . The tenders will be opened at 
12 . 30 p .m . on the same day in the presence of such 
tenderers or their authorised representatives who may be 
present at that time. 


ഓഫീസ്മുഖേന- 15 -3 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ. 


തപാൽ മുഖേന- -8 -3 - 2011 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ. 

ടെണ്ടർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 15 -3- 2011, വൈകുന്നേരം 3.30 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 3 - 2011, 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശദ വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പു 
വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും നിശ്ചിത തുക അടച്ചാൽ ലഭ്യമാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് സഹിതം 
പ്രത്യേകം സീൽ ചെയ്ത കവറുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പരും 
ടെണ്ടറിന്റെ പേരും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ 1 % വരുന്ന തുക 
നിരതദ്രവ്യമായും 50 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടിയടക്കം പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം 
പ്രിൻസിപ്പാൾ & കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസർ, ഗവൺമെന്റ് 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Government Homoeopathic Medical 
College Hospital, Thiruvananthapuram shall obtain the 
requisite tender forms in which tender should be 
submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of 3 ,000 + VAT 
which is the price fixed for a form and which is not 
refundable under any circumstances. The Tender forms 
are not transferable . Tender forms if required through post 
are additional amount of 50 should be remitted . 
Duplicate tender form if required will be issued at 
- 1 ,500 + VAT per copy. Sale of tender form will be closed 
at 11 a.m . on 14 - 3 - 2011. Tender form will be obtained from 
the hospital office on direct payment only on working 
days . A Demand Draft for an amount of one percentage of 
the total cost of items should be accompanied along with 
the tender as EMD. Specification and catalogue also to 
be attached with tender. 


Any additional information required can be had 
from the Hospital Office of the undersigned during the 
working hours . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ആവശ്യമായ അൾട്രാ 
സോണോ ഗ്രാം ഡിജിറ്റൽ ഹോൾ ബോഡി കളർ ഡോപ്ലർ 
സിസ്റ്റം ബൈബാക്ക് സ്കീമിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന തി ന് 
തയ്യാ റു ള്ള വ രിൽ നിന്നും മുദ്ര വച്ച് ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ടെണ്ടറുകൾ സീൽ ചെയ്ത കവറിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും 
ക വ റിന് പുറത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ അൾട്രാ സോണോ ഗ്രാം 
ഡിജിറ്റൽ ഹോൾ ബോഡി കളർ ഡോപ്ലർ സിസ്റ്റം ബൈബാക്ക് 
സ്കീമിൽ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് 
രേഖ പ്പെടു ത്തേ ണ്ട തു മാ ണ് . ദ ർ ഘാ സു കൾ സൂപ ണ്ട്, 
ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 009 എന്ന വിലാസത്തിൽ ആയിരിക്കണം 
അയക്കേണ്ടത്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി 14- 3 - 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിവരെയാണ്. മേൽ പറഞ്ഞ 
സമയ പരിധിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണി 
ക്കു ന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ ദർഘാസുകാരുടെയോ അവർ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മണിക്ക്തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ 
അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതും ഫോമിന്റെ വിലയായ 3,000 + വാറ്റും 
ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ തുക യാതൊരു കാരണവശാലും 
തിരികെ നൽകുന്നതല്ല . ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കൈമാറാവുന്നതല്ല. 
തപാൽ മുഖേന ദർ ഘാ സു കൾ ആ വ ശ്യ മു ള്ള വർ 
രജിസ്റ്റേർഡ് തുകയായ 50 കൂടി ഓരോ ഫോറത്തിനും 
നൽകേണ്ടതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടെണ്ടർ ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ 
1,500 + വാറ്റും ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ 14 - 3- 2011- ന് 
രാവിലെ 11 മണിവരെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് അടച്ച് ഓഫീസ് 
പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന 
തുകയുടെ 1 % നിര ത ദ വ്യ മായി സൂപ ണ്ടിന്റെ പേരിൽ 
മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡാം ടെണ്ടർ ഫോമിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടെണ്ടർ ഫോമിനോ 
ടൊപ്പം നൽകുന്നതായിരിക്കും. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
Government Homoeopathic 
Medical College Hospital, 

| ( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

| Superintendent. 


